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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER EXTENSION NOTICES 

(1) 

| [No. 07/2011-12 / CNA ] 
No. C1 / 425 /11 / CNA . 

| 31st January 2012. 
Sealed tenders are invited for the purchase of Foreign 
Books for Govt. College of Nursing , Alappuzha . The 
tender should be superscribed “ Tender No. 07 /11- 12/CNA 
for the Supply of Foreign Books” and addressed to the 
Principal, Govt. College of Nursing, Alappuzha . The last 
date fixed for the receipt of tender is at 3 p . m . on 
22 - 2 -2012 and opening is at 4 p . m . on 22 -2 - 2012 . Sale 
of tenders will be closed on 21- 2- 2012 at 4 p. m . The cost 
of tender is - 850 and duplicate copy is 425. The 
tender form is not transferable. Money order will be 
accepted towards cost of tender form till 14-2 -2012 . - 50 
should be sent additionally if needed by post. More 
details can be had from the office of the undersigned on 
all working days. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ഫോറിൻ 
ബുക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ""7 /2011 -12/ സി. എൻ. എ . 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 22 - 2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിക്കു മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
22 -2- 2012 , വൈകിട്ട് 4 മണിക്കു തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില " 850 -ം പകർപ്പിന് - 425 -ം ആകുന്നു . 
വിൽപ്പന അ വ സാ നി രി ക്കുന്ന തീയതി 21- 2 - 2012, 
4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്ന തിന് മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 14 - 2 - 2012. തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത്മണിയോർഡർ 
- അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആഫീ സു മായി പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക . 


(2 ) 

[ No . 08/ 2011- 12/ CNA ] 
No, C1 /1524/ 11 / CNA. 

21st January 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Computers Bulletin Board and Laser Pointers for Govt. 
College of Nursing , Alappuzha. The tender should be 
superscribed “ Tender No. 08 / 11 - 12 /CNA for the Supply of 
Computers, Bulletin Board and Laser Pointers” and 
addressed to the Principal, Govt. College of Nursing , 
Alappuzha . The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 22 -2 - 2012 and opening is at 4 p. m . on 
22 -2 - 2012 . Sale of tenders will be closed on 21 - 2 - 2012 at 
4 p . m . The cost of tender is - 420 and duplicate copy is 
- 210 . The tender form is not transferable . Money order 


S1 . Tender No. Name of Equipment 
No. 

with Quantity 
1 22/CVTS /2011- 12 /MCK Overhead Lamb for Cardiac 

Theatre — 3 Nos. 
2 23 / CVTS/2011 -12/ MCK Mechanical Ventilator - 8 Nos. 
3 24/ CVTS/ 2011- 12 / MCK Pacemaker -- 5 Nos. 

- Cost of tender form 4, 994 for Sl. No. 1 , - 8 , 739 
for Sl. No. 2 and · 520 for Sl. No. 3 . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of cost in cash or by Money Order till 29 -2-2012 
1 p . m . No other modes of remittance will be entertained . 
Those who require tender forms by post a sum of 40 
will be added towards postage charges. Money Orders 
should reach this office at least 10 days prior to the 
closing date of tender sales. Cost of tender forms will not 
be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. ......... ....... for the 


will be accepted towards the cost of tender form till 
14 - 2 - 2012 . - 50 should be sent additionally if needed by 
post. More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days . 

Approximate Costa 1,50 ,000 . 
E . M . D . 0 * 1 % . 


| Purchase of .................. addressed to " The Principal , 
Medical College, Kottayam- 8 ” should reach this office on 
or before 1 p. m . on 29 -2 - 2012 . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
- opened at 3 p . m . on 29 - 2 - 2012 in the presence of the 

tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കമ്പ്യൂട്ടർ , ലേസർ പോയിന്റർ ആന്റ്ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡ് 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ “08 - 2011- 12/ നേ . കോ . ആ . എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 22 - 2 - 2012 ഉച്ച യ് ക്ക് 
3 മണിക്കു മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
22- 2- 2012 വൈകിട്ട് 4 മണിക്കു തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 420 - ഉം പകർപ്പിന് 210 - ഉം ആകുന്നു . 
വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന തീയതി 21 - 2 - 2012 , 
4 മണി. ത പാ ലിൽ അയയ് ക്കു ന്ന തിന് മണിയോർഡർ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 14 - 2 - 2012 . തപാ ലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത്മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആഫീസു മായി പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 

അടങ്കൽ തുക [ " 1, 50 , 000 . 
നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. 


- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി, 
കാർഡിയോ തൊറാസിക് സർജറി ബ്ലോക്കിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


| ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


ഉപകരണത്തിന്റെ 
പേരും എണ്ണവും 


22 / സി . വി . റ്റി .എസ് . 

2011- 12/ എം . സി . കെ . 
2 23/ സി . വി. റ്റി.എസ്. 

-- 2011-12/ എം. സി. കെ . 
3 24/ സി. വി. റ്റി .എസ്. 

2011- 12/ എം . സി . കെ . 


ഓവർഹെഡ് 
ലാമ്പ് - 3 
മെക്കാനിക്കൽ 
വെന്റിലേറ്റർ 8 
പേസ് മേക്കർ -5 


Govt. College of Nursing, 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No . C2 -16523 /2011/ MCK . 

25th January 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Equipments for Cardiology, 
Cardiothoracic Surgery Block to Govt. Medical College , 
Kottayam . 


ദർഘാസ് പ്രമാണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 4 , 994, കമ ന മ്പർ 2 - ന് " 8 , 739, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
" 52 0 . 


ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 29 -2 - 2012, 1 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 


ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ ... ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്.. . 
എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “( പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 29 - 2 - 2012 , 
ഒരുമണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 29- 2 -2012 , 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഡീസൽ ജനറേറ്റർ 5 കെ . വി . എ . - 1 എണ്ണം 
വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി 16 - 9 - 2011- ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന 
സി / 2 003/ 2011 / ഡി . സി . കെ . എന്ന നമ്പരിലുള്ള ദർഘാസ് 
പരസ്യത്തിന്റെ സമയകമം താഴെപറയും പ്രകാരം 
പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യോ 
ടൊപ്പം 50 തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
കോട്ട യം - 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയയ് ക്ക ണം . 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത്27 - 2 - 2012 , 3 മണി 
വരെ നേരിട്ടും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
45 0 . 

-- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15 - 2 - 2012 ആണ്. 
ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ വിശദാം ശ ങ്ങൾ, ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു 
വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ 
യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ റദു ചെ യ്യു ന്ന തിന് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ ടെണ്ടറും 
പ്രത്യേകം മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 2- 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാ സ് തു റക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 2 - 2012 , 11 മണി. 


- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Medical College , 
Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 


RE - TENDER NOTICE 


| [ No. 31/2011] 


Government Dental College, 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal 


No, C/1448 /2011 /DCK . 

9th January 2012 . 
The date and time of the tender for the supply of 
Diesel Generator, 5 KVA 1 No. invited as per Tender Notice 
No. C /2003 /2011/DCK dated 16 - 9 - 2011 is rescheduled as 
shown below . Late tenders will not be accepted. The 
tenders will be opened at Dental College, Kottayam on 
29 - 2 - 2012 at 11 a. m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 


Cost of tender form - 450 . 


Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours ie . 
10 a. m . to 3 p . m . upto 27 - 2 -2012 . Cheques, Drafts, Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on additional 
payment. The tender form is not transferabale and cost is 
not refundable. The undersigned reserves the right to 
cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . Last date and time of 
receipt of tender is 28 - 2 -2012 , 3 p . m . 


Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post against Money Order inclusive of postal 
charges · 50 . Money Orders will be accepted only upto 
15 -2 - 2012 . 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C1- 1355 / 11 /MCTCR . 

17th January 2012 . 
The last date fixed for the receipt of the following tenders have been extended noted below . Other terms and 
conditions remain same. 


Cost of tender form 


No . 


Tender No. and Name 

of the Equipment 


Name of 
Department 
Original 


Duplicate 


(2 ) 


(5 ) 


2,496 


1,248 


161/2011-12/MCTCR — Video Assisted 
Fibre optic Bronchoscope — 1 


Pulmonary 
Medicine 


do . 


3,016 


1 ,508 


162/ 2011- 12/MCTCR — Video Assisted 
Semi Flexible Medical Thoroscope 


1, 248 


624 


163 /2011-12 /MCTCR — Portable ICU 
Fibreoptic Bronchoscope 


O & G 


1 ,040 


520 


D & V 


520 


260 


General 


3, 120 


1,560 


Surgery 


168 /2011- 12 /MCTCR — IUI Equipments 
172/ 2011- 12 /MCTCR — High frequency 
low temperature Radio frequency machine 
176 /2011 -12/MCTCR — Upper G1 
Endoscope 
178 / 2011 -12/MCTCR — Neonatal CPAP 
Machine — 10 
179 /2011 - 12 /MCTCR — Gas chromatograph 
Mass Spectrometer — 1 
191/2011- 12/MCTCR — Plasma Expresser — 8 


Paediatrics 


1,664 


832 


3, 120 


1,560 


Forensic 
Medicine 


416 


Transfusion 
Medicine 


D & V 


416 


208 


112 /2011- 12 /MCTCR — Multi Utility Photo 
therapy unit 
197 /2011-12/MCTCR — Dialysis kit for 
Kidney patients 


Nephrology 


2 ,184 


1 ,092 


Date and time of closing of tender sale by M .0 . — 21 -2-2012 , 4 p . m . 
Date and time of closing of tender sale by cash — 28 -2 -2012 , 4p . m . 
Last date and time for receipt of sealed tender — 29-2 -2012, 1 p .m . 
Opening date and time of tender — 29 - 2- 2012, 2 p. m . 

The tender forms and further details can be had from the Office of the Principal,Medical College, Thrissur, M .G . Kavu 
680 596 . Those who wish to get the tender form by post should send 50 extra by Money Order towards postage charge. 

- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു ന്ന തിനുള്ള അവസാന തീയതി താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


കമ 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഒറിജിനൽ 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 


2 ,496 


1,248 


161 /2011- 12/ എംസിറ്റിസിആർ - വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് 
ഫൈബ്രോപിക് ബാങ്കോകോപ്പ് - 1 


പൾമനറി 
മെഡിസിൻ 


2 


3, 016 


1,508 


162 / 2011-12 / എംസിറ്റിസിആർ- വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് 
സെമിഫ്ളെക്സിബിൾ മെഡിക്കൽ 
തോറോസ്കോപ്പ് 


1,248 


624 


3 163/ 2011- 12/ എംസിറ്റിസിആർ പോർട്ടബിൾ ഐസിയു 

ഫൈബാപ്ടിക് ബാങ്കോകോപ്പ് 
4 168 /2011 -12 / എംസിറ്റിസിആർ IUI ഉപകരണങ്ങൾ 


1,040 


520 


- ഒ ആന്റ് ജി 
ഡി ആന്റ് വി 


520 


260 


172 / 2011 - 12 / എംസിറ്റിസിആർ - ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ 

ടെമ്പറേച്ചർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി മെഷീൻ 
6 176/ 2011- 12 / എംസിറ്റിസിആർ - അപ്പർ G 1 എൻഡോസ്കോപ്പ് 


ജനറൽ സർജറി 


3 , 120 


1,560 


7 178 /2011 -12/ എംസിറ്റിസിആർ - നിയോനാറ്റൽ CPAP മെഷീൻ - 10 പീഡിയാട്രിക്സ് 


1, 664 


832 


3 ,120 


1,560 


179/ 2011- 12 / എംസിറ്റിസിആർ- ഗ്യാസ് കോമറ്റോഗ്രാഫ് മാസ് 
സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ - 1 


ഫോറൻസിക് 
മെഡിസിൻ 


9 191 /2011 -12/ എംസിറ്റിസിആർ - പ്ലാസ്മ എക്സ്പ്ര 


സ്സർ- 8 


ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ 


416 


832 
മെഡിസിൻ 


10 112 / 2011 - 12 / എംസിറ്റിസിആർ -- മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഫോട്ടോ 


416 


416 


208 


ഡി ആന്റ് വി 
തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് 


11 197 / 2011-12 / എംസിറ്റിസിആർ - കിഡ്നി രോഗികൾക്കുള്ള 


2 , 184 


1,092 


നെഫോളജി 
ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 21-2-2012, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 2 - 2012, 4 മണി 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 29-2- 2012 , 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 29 - 2 -2012 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് സഹിതം മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ 
സുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Medical College, 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No . S3 -828/2012/MCC . 

2nd January 2012 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form are invited for the manufacturers or authorized suppliers for 
the supply of various items to the Department of Paediatrics in Medical College, Kozhikode . 

Tender forms and details can be obtained from the Office of the Principal, Government Medical College , Kozhikode 
on payment of tender cost. Tenders should be superscribed with Tender No. and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Kozhikode. Belated tenders will not be accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper worth · 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala on request along with remittance of 

* 150 by Money Order in the favour of Principal, Medical College , Kozhikode . Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in Indian Rupees only. All the taxes applicable is to be clearly 
mentioned . Freight insurance loading unloading erection and commission charge and installation should be borne by the 
tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Duplicate copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tenders will be opened in the presence of the tenderers or their authorized representatives as shown below . 


Sl. 


Tender No. and Items 


Cost of Tender Form 

Duplicate 


Original 


No. 


By Post 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


418 


209 


458 
458 


2 


418 


S1/825 /2012/MCC — Multipara Monitor with IBP and Capnograph 
S1/ 826 /2012 /MCC — Crash Cart 
S1/827 / 2012 /MCC — Automated Blood cell counter with 5 part 

differential 


209 


3 


1,977 


3 , 994 


3 , 954 
1,561 


780 


1,601 


4 
5 
6 


1 ,248 


624 


728 


364 


1, 288 

768 
664 


624 


312 


1,040 


520 


1 ,080 


8 
9 


1,561 


780 


1,601 


312 


624 
520 


664 
560 


260 


12 


S1/834 / 2012 /MCC — Reagents for flow cytometry 
S3/828 / 2012 /MCC — Cytospin 
S3/830 /2012/MCC — Cold centifuge 
S3 /832 /2012/MCC — Deep freezers (20 deg C , -45 deg C ) 
S3/833/2012 /MCC — Laminar air machine flow hood 
S3 /835/2012/MCC — Ride on floor scruber machine 
S3/836 /2012 /MCC — Co2 incubator 
S5 /829 / 2012 /MCC — Binocular research Microscope 
S51831/2012/MCC — Binocular research Microscope with digital 

camera and projection facility 
S5/842/2012/MCC — Ophthalmoscope 
S6 /837 / 2012 /MCC — Temperature controlled slide processing 

systems (for FISH Thermo bright ) 
S6 /840 /2012/MCC — Ambubag 
S6 /841/2012/MCC — Laryngoscope 
S6 /843/2012 /MCC — Digital camera 
S6 /844/ 2012/MCC — Television with DVD player 


camera 


1 ,561 


780 


1 ,601 


13 


312 


156 


352 


416 


872 


832 
418 
312 


209 


458 


156 


15 
16 
17 
18 


352 
352 


312 


156 


418 


209 


458 


Closing date and time of tender form by post — 18 - 2 - 2012 , 3. 30 p . m . 
Due date and time for receipt of tender - 28 - 2 - 2012 , 11 a . m . 
Due date and time of opening of tender — 28 -2-2012, 11 .30 a. m . 
Date upto which rates are to be firm — 31 - 3 - 2012 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by themanufacture in original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his own cost, if requested . 

Warranty : minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC:minimum 5 years. AMC and CAMC (rate to be mentioned separately ) willbe considered for 
selection if necessary . 


5. No advance payment will be made . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത്ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വില ഇന്ത്യൻരൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇനവും 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ പകർപ്പ് തപാൽ വഴി 


209 


458 


1 എസ് 1/825/ 2012/ എംസിസി മൾട്ടിപാര മോണിറ്റർ ഐ ബി പി 

418 

ക്യാപ്നോഗ്രാഫ് സഹിതം 
2 എസ് 1/826/2012/ എംസിസി- കാഷ് കാർട്ട് 


418 


209 


458 


1, 877 


3 , 994 


- 3 എസ് 1/ 827/ 2012/ എംസിസി - ആട്ടോമേറ്റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ടർ വിത്ത് 3 ,954 

5 പാർട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സഹിതം 
- 4 എസ് 1/834/2012/ എംസിസി - റീഏജന്റ് സ് ഫ്ളോ സൈറ്റോമെട്രിക്കു 

വേണ്ടിയുള്ളത് 
1,601 
എസ്3 /828/2012/ എംസിസി - സിസ്റ്റോസ്പിൻ 

1, 248 
-- 6 എസ് 3/830/ 2012 / എംസിസി- കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് 


1, 561 


780 


624 


1,288 


728 


364 


768 


7 


624 


312 


664 


- എസ് 3/ 832 /2012/ എംസിസി-- ഡീപ് ഫീസർ-20 ( ഡിഗ്രി സീ -45 ഡിഗ്രി സി ) 
8 എസ് 3/833 /2012 / എംസിസി - ലാമിനാർ എയർ മെഷീൻ ഫ്ളാഹുഡ് 


1,040 


520 


1, 080 


1,561 


780 


1, 601 


- 9 എസ് 3/ 835/ 2012/ എംസിസി- റൈഡ്ഓൺ ഫ്ളോർ സബർ മെഷീൻ 

- എസ് 3/ 836/ 2012 / എംസിസി Co2 ഇൻകുബേറ്റർ 


624 


312 


664 


520 


260 


560 


1, 561 


780 


1,601 


എസ് 5 /829/ 2012 / എംസിസി - ബൈനോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
12 എസ് 5/ 831/2012/ എംസിസി ബൈനോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിജിറ്റൽ 

ക്യാമറയും പാജക്ഷൻ സഹിതം 
- എസ് 5/842/ 2012/ എംസിസി- ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് 
- എസ് 6/ 837/ 2012/ എംസിസി - താപനിയന്ത്രിത ശൈഡ് പ്രോസസിംഗ് 

സംവിധാനം ( ഫിഷ് തെർമോബൈറ്റ്) 


312 


156 


352 


832 


416 


872 


418 


209 


458 


312 


156 


352 


എസ്6 / 840 / 2012/ എംസിസി- ആമ്പുബാഗ് 
എസ് 6/ 841/ 2012 / എംസിസി- - ലാറിംഗോസ്കോപ്പ് 
എസ് 6/ 843/ 2012 / എംസിസി-- ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ 
- എസ് 6 / 844/ 2012 / എംസിസി ടെലിവിഷൻ വീഡിയോ പ്ലയർ സഹിതം 


312 


156 


352 


18 


418 


209 


458 


തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 18- 2- 2012, 11 മണി. 
ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 28 - 2- 2012 , 11 മണി. 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 28 - 2 - 2012, 11.30 മണി. 
ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3- 2012. 


നിബന്ധനകൾ 


1. 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം തനത് ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേ 


ണ്ടതാണ്. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി, സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Medical College, 
Kozhikode -8 . 


( Sd). 
Principal. 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


No . S2/6472/ 2011. 


7th January 2012 . 


Sealed tenders are invited for supply of Vaccum 
Extractor (One) in IMCH , Medical College, Calicut-8 . List 
of item can be had from the office of undersigned during 
office hours any working days . Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 28 - 2 - 2012 , 12 noon in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders will 
not be accepted. 


ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
28- 2 - 2012 -ാം തീയതി 12 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക = 86,000. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms, in which will not be refunded any circumstances. 


The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

അസ്സൽ - 416 . 

പകർപ്പ് - 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 26 - 2- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 2 -2012 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 12 - 2012 . 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെ യ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The tender forms are not transferable cheques , 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Estimate Cost — 86 ,000 . 
Cost of tender forms (including tax ): 

Original - 416 . 
Duplicate — . 208 . 

If sent by post (postage charge) — . 50 . 
Closing date and time of tender forms — 26 -2 -2012 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
27 - 2- 2012 , 5 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 12 - 2012. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 


No. S26472 /2011 . 

7th January 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Laboratory equipments for Cytogenetics Lab in Anatomy 
Department of IMCH , Medical College , Calicut- 8. List of 
item can be had from the office of undersigned during 
office hours any working days . Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statemets below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut- 8 , Kerala. Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 28 - 2 -2012, 12 Noon in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടർ (ഒന്ന്) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


തപാൽവഴി അധികചാർജ്ജ് - 50. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 2 - 2012 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 2 - 2012 , 5 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 12 - 2012 . 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

Tender forms are not transferable . Cheques postage 
stamp, drafts etc ., will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Tender forms will not be sent by V. P. P. 
Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % 
(Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be enterained . 

Approximate cost is " 1 ,18 , 626 . 
Cost of tender forms ( including tax ): 

Original - 416 . 

Duplicate — 208 . 
If sent by post (postage charge) — 50 additional. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വെയ്ക്കുന്ന 
തിനോഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

LIST OF EQUIPMENT 

Item Description Rate Qty 
No . 


SI. 


| 1 


2 


Closing date and time of tender forms 
26- 2-2012, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender forms 
27 -2 -2012, 5 p . m . 


-- 


Date upto which rates are to be firm — 31- 12 -2012 . 


-- 


5 
- 6 


Water bath with digital 
temperature display and 
temperature range of 
37 + 0 .1 °C 

600X300mm 9000 
Incubator with 
digital temperature 
disply and range of 
37 + 0.1°C) 

24 x 24 x 24 15000 
Vortex Shaker 

7600 
Magnetic Stirrer Top plate size 

with electronic speed 18cm x 18cm 8850 
control 
Magnetic Stirring Bar 8 x 30mm 88 
Microcentrifuge13500rpm for 1.5ml 24000 

tubes 
pH meter with digital 

6000 
display 
Electronic Weighing sensitivity 18000 
Balance 

0 .001grams 
Micropipettes 

1mlAdjustable 

volume 4200 
20ml Adjustable 

volume 4200 
10ml Adjustable 

volume 4200 
2ml fixed 
volume 4200 


2 
1 


- 


- 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലെ സെറ്റോജെനറ്റിക് സിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും സൂപ ണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28- 2 - 2012 -ാം 
തീയതി 12 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


1 


- 


1 


- 


1 


1 


-- 


2 


1 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക = 1,18,626. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

അസ്സൽ- 416. 
പകർപ്പ് - 208. 


No. S3 / 7055 /2011 . 

- 13th January 2012. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the purchase of computer bill forms to Institute of 
Maternal and Child Health Medical College, Calicut. 

Tenders should be suprescribed with tender number 
as indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College, 


Calicut-8 , Kerala . Tender will be opened on 29 -2 - 2012 , 
11 a .m . in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala - 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms which will not be refunded , 
under any circumstances. Postage stamp, drafts etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. Tender 
forms will not be sent by V. P. P. 

Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % of the total cost of articles tendered for. The 
tenders not accompanied by sufficient EMD will not be 
enterained. 
- Agreement in Kerala Stamp Paper Worth - 100 should 
be submitted along with tender . The EMD should be 
submitted as bank draft. The quality of the item should 
be ensured by the supplier and sample of the same has to 
be supplied along with the tender. 

Name of items wih quantity and unit — ( 1) Computer 
billing paper for HDS Central Lab — 2,00 ,000 — 1. 

- (2 ) Computer billing forms with one copy for HDS 
Pharmacy - 3, 00 , 000 1 . 

Approximate cost - 1,05,000 . 
Cost of tender forms ( including tax ): 
- Original - 416 . 

Duplicate — 208 . 
- If sent by post ( postage charge ) - 50 additional. 


ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും, 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
വ രു ടെ യോ , അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 29 - 2 - 2012 -ാം തീയതി 11 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
- ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

- പാഡക്ടിന്റെ പേരും അളവും യൂണിറ്റും ( 1) കംപ്യൂട്ടർ 
ബിൽ ഫോമുകൾ ( എച്ച്. ഡി .എസ്.) സെൻട്രൽ ലാബ് 
2, 00 , 000 - 1. 

- ( 2 ) കംപ്യൂട്ടർ ബിൽ ഫോമുകൾ ഒരു കോപ്പി 
( എച്ച്. ഡി.എസ്. ഫാർമസി) 3,00,000 - 1. 

അടങ്കൽ തുക 1,05, 000. 


നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

അസ്സൽ- 416 . 
പകർപ്പ് - 208. 
- തപാൽ വഴി ( അധിക ചാർജ്ജ്) - 50 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 2 - 2012, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 2- 2012 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 29 - 2 -2012 , 
11 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 12 - 2012. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്ന താണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വെയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Institute of Maternal and 

(Sd .) 
Child Health ,Medical College , 

Superintendent. 
Kozhikode . 


Closing date and time of sale of tender form 
27-2 -2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 2-2012, 5 p . m . 


Opening date and time of tender form — 29 - 2 - 2012 , 
11 a . m . 


Date upto which rates are to be firm — 31 - 12 -2012 . 


Quote the price for one sheet inclusive of all taxes, 
which should be mentioned clearly. Further details can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours on any working day . 

The unedrsigned has the right to postphone / cancel 
the tender process without prior notice and decision 
taken by the Superintendent will be final. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കംപ്യൂട്ടർ ബിൽ 

ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 


RE - TENDER NOTICE 
No. S3/3729/2011. 

| 11th January 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the purchase of the following items to Institute of 
Maternal and Child Health Kozhikode. 

Tenders should be suprescribed with tender number 
as indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut- 8 , Kerala . Tender will be opened on 
29 -2 - 2012 , 11 a.m . in the presence of such of the tenderers 
or their authorized persons who may be present at that 
time. Late tenders will not be accepted . 


ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ, അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
29 - 2 - 2012 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms which will not be refunded 
under any circumstances . Postage Stamp, Drafts etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. Tender 
forms will not be sent by V. P.P . 

Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % of the total cost of articles tendered for. The 
tenders not accompanied by sufficient EMD will not be 
enterained. 

| Agreement in Kerala Stamp Paper worth : 100 should 
be submitted along with tender. The EMD should be 
submitted as bank draft. The quality of the item should 
be ensured by the supplier and sample of the same has to 
be supplied along with the tender. 

Product and Quantity — 1. Ambu Bag (Adult) — 5 Nos. 
2 . Ambu Bag (Paediatric ) — 9 Nos. 

3 . Ambu Bag (New Born ) 500ml Capacity silicon 
rubber , autoclavable with corrugated tube reservoir 
18 Nos. 


അടങ്കൽ തുക = 33,250. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ - 312 . 
പകർപ്പ് - 156. 

തപാൽവഴി ( അധിക ചാർജ്ജ്) - 50 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 2- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 2 - 2012 , 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29-2- 2012 , 
11 മണി. 


Approximate cost - 1 33,250 . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2012 . 


Cost of tender forms ( including tax ): 

Original — 312. 
Duplicate = 156 . 
- If sent by post (postage charge ) - 50 additional . 

Closing date and time of sale tender form 
27- 2-2012, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 - 2- 2012 , 5 p . m . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വെയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal and 
Child Health , Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


Opening date and time of tender form — 29 -2 -2012 , 
11 a . m . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 12 -2012 . 


No. S2-16335/2011/ MCC . 

13th January 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the Supply of Histamine & DNA Extraction Kits for 
the Department of Pharmacology & Microbiology , 
Govt. Medical College, Kozhikode . 


Quote the price for one sheet inclusive of all taxes, 
which should be mentioned clearly. Further details can be 
had from the office of the undersigned duly office hours 
on any working day . 

The undersigned has the right to postphone/cancel 
the tender process without prior notice and decision 
taken by the Superintendent will be final. 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആംബു ബാഗ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാ ണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No . S2/ 16335 /2011/ MCC for the 
Supply of Histamine & DNA Extraction Kits due on 
29 - 2 -2012 and should be addressed to the Principal, 
Government Medical College , Kozhikode - 673 008 . Belated 
tenders will not be accepted . 


Cost of tender form : 

Original - 416 . 
Duplicate - 208 . 
By post - 456. 


Superscription _ " Tender S2 /16335/2011/ MCC Due on 
4 - 1- 2012, 11 a. m . 


Last date and time of sale of tender form 
28- 2- 2012, 3 p. m . 


Last date and time of tender form by post — 22- 2 - 2012 , 
3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 28- 2 - 2012 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 22 - 2 - 2012 - ന് മുമ്പ്മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
തല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

- അസ്സൽ - 416. 
പകർപ്പ് - 208. 
തപാൽ മുഖേന - 456. 


Due date and time for receipt of tender - 29 - 2 - 2012 , 
11 a . m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 -2012 


Last date for receipt of Money Order and request for 
tender form by post — 22 - 2 - 2012 , 3 p . m . 


Address from whom the tender form and to whom the 
tender is to be submitted — Principal, Medical College, 
Kozhikode, Kerala -673 008. 


100 - ന്റെ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം 
അടയ്ക്കു ന്ന പക്ഷം ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങ 
ളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE OF MATERIALS 


Name of Items 


Department 


The tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 
29 - 2 - 2012 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms from the 
Principal , Medical College , Kozhikode directly or 
by registered post on payment by Money Order. Cheque , 
Draft, Postage Stamps etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms are not transferable . 

Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth - 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
in Indian Rupees only. The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to reject without any 
notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted in items 
should be provided on demand . Cost per pack , tax and 
rate including tax should be indicated separately . 

Further details can be had from the Office of the 
Principlal, Medical College , Kozhikode during working 
hours . 


Sl . 
No. 


Qty . 
Required 
- 5gm x 1 

250 Tests 


- 


1 
- 2 


Histamine 
DNA Extraction Kits 


Pharmacology 

Microbiology 


Office of the 

Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


(1) 


No . S2-17905/2011 / MCC. 


13th January 2012 . 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഫാർമക്കോളജി, മെകാബയോളജി വിഭാഗ ങ്ങളിലേക്ക് 
ഹിറ്റാമിൻ, ഡി . എൻ. എ . എക് സ് ടാക്ഷ ൻ കിറ്റുകൾ 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീ ക ത വി ത ര ണ ക്കാ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസുകൾ എസ്2 / 16335 / 2011 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 29- 2 - 2012 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
29- 2- 2012- ന് രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Dialysis Kits for the Department of 
Nephorology, Medical College, Kozhikode. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No . S2/ 17905/ 2011/ MCC for the 
supply of Dialysis Kits Due on 29 -2 -2012 and should be 
addressed to the Principal, Medical College , Kozhikode 
673 008 . Belated tenders will not be accepted . 


Cost of tender form : 

Original - 3,745 , 

Duplicate = 1,873. 
- By post _ 3,785 . 

The Sale of tender forms will be closed on 
28 -2 - 2012 , 3 p . m . 

Sale of tender forms by post will be closed on 
22-2 -2012 , 3 p. m . 


അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
തല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 3,745. 
പകർപ്പ് - 1,873. 
തപാൽ മുഖേന - 3 ,785. 


Last date of receipt of tender form is — 29 - 2 - 2012 , 
11 a . m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2012 . 

Addressed from whom the tender form and to whom 
the tender is to be submitted — Principal , Medical College , 
Kozhikode, Kerala, Pin - 673 008. 


100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം 
അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്ന റി യിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


CRRT Filter 


2 


Nos. 


Permcath with valve 


- The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
29 - 2 - 2012 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms from the 
Principal , Medical College , Kozhikode directly or 
by registered post on payment by Money Order. Cheque, 
Draft, Postage Stamps etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms are not transferable . 

Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth · 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only . The tenders without the 
required Earnest Money Deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice . Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment . Samples for the quoted 
items should be provided on demand . Cost per ml, per 
pack , tax and rate including tax should be indicated 
separately. 

Further details can be had from the Office of the 
Principlal, Medical College , Kozhikode during working 
hours . 


Jugular Catheter Adult 
Jugular Catheter Pediatric 
Femoral Catheter Adult 


Femoral Catheter Pediatric 
Plasma Filter 


CAPD Catheter Adult 
CAPD Catheter Pediatric 
Fistula Needle 16 


26 


Pairs 


10 
11 


F6 Dialyser 


1000 Nos. 


- 50 


, - 


- 12 F4 Dialyser 

13 Blood Tubing 
14 Bicard poeder twin pack 
15 Dextrose monohydrate powder 
16 Oxalic Acid 
17 Citric Acid 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
നെ ഫാളജി, വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡയാലിസിസ് കിറ്റുകൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീ ക ത വി ത ര ണ ക്കാ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തി ലു ള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാ സു കൾ എസ്2 / 17905 / 2011 / എംസിസി. എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 29 - 2 - 2012 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
29 - 2 - 2012 - ന് രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 28- 2 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 
മണിവരെ നേരിട്ടും 22 - 2- 2012 - ന് മുമ്പ് മണിയോർഡർ 


- 1200 , 
- 1000 , 
- 500x700 gm 

100x500 gm 
- 100x500 gm 


- 18 


Bleach Sodium Hypochlorite 

Solution 20L Can 


|| 


- 50 


Nos. 


- 500 


19 
20 


Top o plast 
Concentrated acid solution for 

bicarb dialysis 5L can 
Acetic acid cleaning solution 


- 1000 
- 500 


21 


- ( 2 ) 


No, S4- 19528/ 2011 / MCC. 

17th January 2012. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Materials to the ZLFC Workshop in the 
department of Physical Medicine & Rehabilitation, Medical 
College , Calicut , Kerala , India. 


The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

- own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


Superscription — Tender No. S4 / 19528 /2011 /MCC for 
the supply of materials to ZLFC workshop to the 
Department of Physical Medicine & Rahabilitation . 


Estimated Cost — 1,80 ,000 . 


Cost of tender form — . 416 . 
- By post _ 456 . 

Last date and time of sale of tender form – 
28- 2-2012, 3.30 p . m . 

Last date of sale of tender form by post 
21- 2 -2012 . 

Due date and time of receipt of tender - 29 - 2 - 2012 , 
11 a . m . 

Due date and time of opening of tender 
29 - 2- 2012, 11 . 30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3 -2012 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ ആന്റ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ 
സോണൽ ലിംബ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്ററിലേക്കാവശ്യമായ 
വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്ര 
വച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4 / 195 28 /2011/ 
എം . സി . സി . പി . എം . ആർ വകുപ്പിലേക്ക് സോണൽ ലിംബ് 
ഫിറ്റിംഗ് സെന്ററിലേക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്. 

അടങ്കൽ തുക 1, 80, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം- - 1 %. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India , Pin -673 008. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours ( Phone: 0495 -2350212 ). Tender should be 
superscribed with tender number as specified above . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth · 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala , on request along 
with remittance of ` 150 ( 100 towards the cost of Stamp 
Paper and · 50 as incidental charges) by Money Order 
taken in favour of Principal, Medical College, Calicut. 
Specimen Copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 416 . 
തപാൽവഴി - 456 . 
ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 21- 2- 2012. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- - 28-2- 2012, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 29 - 2 -2012 , 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29- 2 - 2012 രാവിലെ 11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
(0495 2350212) - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 
കയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ 
വ്യ ത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
- 150 മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
നേരിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only . All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight , 
Insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and instalation should be borne by the tenderer 
payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required earnest money deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft , Postage Stamps etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 


(1) 
- 17 

18 
19 


20 


22 
23 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷുറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചില വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 
ആയിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്ത 
തുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


(2) 

( 3) 
3/ 16 x 34 inch M. S. Nut & Bolt - 25packets each 
Machine thread nylon - 25 Nos. 
Drop lock knee joint adult 
size III , Rt. & Lt. 
Drop lock knee joint adolescent 
size - II 

- 20 Nos. 
Knee joint bar upper and lower 
Adult size (size- III) 
Knee joint bar upper & lower - 40 , 
PVC film ( sample to be produced) - 
(25 mtrs - roll, 150 micron, 1.2 mm) - 100 
Ordinary pencil 

- 50 Nos. 
SL calf leather (Below 1kg/leather ) - 50 Kgs. 
Cow Lining leather 
(below 1kg/leather ) 
Buff hide leather 
(below 4kg /leather) 
cow curried leather 
(2 .5kg /leather ) 


24 
25 
26 


LIST OF ITEMS 


| ST. 


|| 


| 


No. S2/1244/ 12/ MCC. 

13th January 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Syringe Infusion Pump (with bottom 
loading ) for the Department of Peadiatrics , Medical 
College, Kozhikode. 

The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2/ 1244 /12 / 

MCC for the supply 
of Syringe Infusion Pump (with bottom loading ) due on 
29 - 2 -2012 and should be addressed to the Principal, 
GovernmentMedical College , Kozhikode -673 008 . Belated 
tenders will not be accepted . 
Cost of tender form : 

Original - 832 . 
Duplicate = 416 . 

By post _ 872 . 

The sale of tender forms will be closed on 
28-2 -2012 , 3 p . m . 

Sale of tender forms by post will be closed on 
22 -2 -2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
29 -2- 2012, 11 a. m . 


| 


Items 

Quantity 
| No . 
( 1 ) 

-- (2) 
| Rivet Button 9mm 

- 15 packets 
2 Aluminum flat 1/6 x14 (one length 
12 feet) 

- 25 Kgs. 
Split Rivet 34 

10 packets 
Split Rivet 12 

10 , 
5 Sole stitching thread No . 88 - 50 Nos. 
6 3/4 Rolling Buckle with D ring 15 packets each 
7 1 " Rolling buckle with D ring - 15 packets 
Rexin cloth ( 25 mts.-role ) 

| 100 mtrs. 
9 Copying pencil 

10 packets 
10 Cotton waste 
11 Drill bit 5 /32 inch 

| Nos. 
12 Ethaflex x 1 .5mm thickness 
13 Emery cloth -50 
14 Emery cloth -80 
15 Fibre glass mat 
16 Insulation tap 


| 


| 


| 


10 Kgs. 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


The tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 
29 - 2 - 2012 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


| 


- നിബ ന്ധ ന കൾ പാലി ക്ക പ്പെ ടാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിര സിക്കു ന്ന താണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATIONS 


1. Pump must be a transportable Infusion syringe 
pump in accordance with EN 60601- 2 - 24 that is suitable 
for dispensing liquids in nutritional therapy 


Intending tenderers can obtain tender forms from the 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode directly or by 
registered post on payment by money order. Cheque, Draft, 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Tender forms are not transferable . 

Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth : 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only. The tenders without the 
required Earnest Money Deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice. Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment. Demonstration , if required , 
should be provided by the firm at their on expense . 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 


2. Pump must be able to be used in vertical as well as 
horizontal infusion technique for medication as well as 
nutritional infusion for 24 hours a day, 365 days without 
interruption 


3. Wait must be equal to or less than 1. 5 kg. 


4 . Syringe fixation must be from front bottom loading 


5. Delivery range 0.1ml/hr to 99.9ml/hr 


6 . Syringes of size 20ml, 50ml and 60ml can used . 


7. User selectable syringe type as per different 
manufacturer for accurate delivery 


- 8. Delivery volume pre- selection 1 to 999 ml 


9 . Delivery precision + /-2 .5 % in standard syringe types 


10. Pump must have quick startup time as well as 
trumpet- curvy test report for accurate delivery 


- 11 . Selectable Bolus infusion rate must be 0 - 800 - ml / hr 


12 . Automatic Bolus reduction system to avoid 
accidental Bolus delivery after Occlusion incident. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ശിശുരോഗ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇൻഫഷൻ പമ്പ് (വിത്ത് 
ബോട്ടം ലോഡിംഗ്) വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
-- ദർ ഘാ സു കൾ എ സ് 2 / 1244 / 12 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്, കേരള- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 29 - 2 - 2012 - ന് രാവിലെ 11നു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
29 - 2 - 2012 - ന് രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കോഴിക്കോട് ഗവൺ മെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
29 - 2 - 2012 , 3 മണിവരെ നേരിട്ടും 22 - 2 - 2012 - നുമുമ്പ് 
മണിയോർഡർ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി ട്രേഡ് തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുത ലാ യവ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 832. 
പകർപ്പ് - 416 . 
തപാൽ മുഖേന - 872. 


- 13 . Pump must have two types of battery backup 


14 . Should work on four numbers AA size pencil , 
Alkaline battery with backup time of min 70 hr in case of 
emergency 


- 15. Ni- Cd rechargeable battery with backup time 
ofmin 12hr 


16 . Three selectable occlusion pressure limit for 
different therapy application upto 1. 2 bar 


17. Online function access to change infusion rate , bolus 
infusion and other infusion details without stopping 
infusion to patients 


18. Vertical stacking of three pumps together with 
integrated locking mechanism for optimum space 
management in ICU and OT as well as transportation 


100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപ യിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്ത ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം 
പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


19. Clearly structured numeric key pad for easy used 
operation 


- 20. Stand by or pause function to interrupt infusion 
therapy 


21. Large LCD display for better visibility 


22. Body must be made of plastic cover to eliminate or 
avoid patients leakage earth leakage current 


23. Automatic Bolus reduction system during occulsion 


24. Pump must be trigger following alarms with 
indication : 


Superscription — Tender No. S4 -1453 /2012/MCC for the 
supply of Split AC 1 .5 ton — 3 Nos. to the Department of 
Institute of Chest Diseases . 

Estimated Cost — 1, 10 ,000 . 
Cost of tender form — 416 . 

By post - 456 
Last date of sale of tender form by post — 21-2 -2012. 

Last date and time of sale of tender form — 28 -2 -2012, 
3.30 p.m . 

Due date and time for receipt of tender — 29 -2 -2012, 
11 a.m . 


I 


Occulsion pressure alarm 


II 


KVO or 3 min pre -alarm 


III Syringe empty and volume infused alarm 


1 


Battery charge low alarm 


Due date and time for opening of tender — 29 - 2 - 2012 , 
11. 30 a.m . 


V 


Internal malfunction alarm 


V 


Syringe disengaged and incorrectly place alarm 


Date upto which the rates are to be firm 
31-3 -2012. 


VII Alarm loudness control. 


25. Safety classification : 

I Type CF -Protected against defibrillation 
II Protection Class- II and (IP 22) splash proof 

III EMC EN 60601- 1-2. 
26 . Inbuilt maintenance counter 
27. Option ambulance power supply connection 

28. Should have FDA approval for quoting product and 
submit the copy of certification along with the tender. 

29 . Tender participation should have the sale 
authorization from manufacturer to ensure after 
sale service 
30 . Should have two year warranty five year AMC. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached along with the tender 

2. The firm should arrange demonstration of the 
equipment, on demand , at their own cost . 

3. 2 years warrenty should be provided from the date 
of installation 

4. CAMC/ AMC should be provided for a minimum 
period of 5 years . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Govt. Medical College, Kozhikode, 
Kerala, India , Pin -673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified above. The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will 
be supplied to the firms outside Kerala , on request, along 
with the remittance of ‘ 150 , (Rupees One hundred and 
fifty only) - 100 towards the cost of Stamp Paper and 
· 50 as incidental charge by Money Order taken in favour 
of Principal, Medical College, Calicut. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


(4 ) 


No . S4- 1453/2012/MCC . 


20th January 2012. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Split AC 1 . 5 ton — 3 Nos . to the 
Department of Institute of Chest Diseases , Medical 
College , Kozhikode , Kerala , India. 


വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെ യോ അംഗീക ത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: 5 years . AMC and CAMC rate 

( to be mentioned separately ) will be considered for 
selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ചെസ് ഡിസീസസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എ . സി . 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്.4/ 1453/12/ എം. സി. സി. 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
സ്പ്പിറ്റ് എ . സി. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക 1, 10 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 21- 2-2012 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 28 - 2 -2012 , 3.30 മണി. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 

SPECIFICATION 


Split AC 1. 5 ton - 3star type + 5kv Stabilizer/Unit 
| installation with stand. 


No . S4- 1454/2012/ MCC. 


20th January 2012. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 29 - 2 - 2012 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 2 - 2012, 11.30 മണി. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Medical Grade full HD monitor to the 
Department of Institute of Chest Diseases, Medical 
College, Kozhikode, Kerala , India . 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. ( 0495 - 2350212 ) 
- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തു മാ യി ദർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യസമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- Superscription - Tender No. S4- 1454/ 2012/ MCC for the 
supply of Medical Grade full HD monitor to the 
Department of Institute of Chest Diseases . 

Estimate Cost - 90, 000 . 
Cost of tender form — 416 . 
Cost of tender form by post -- 456. 

Last date and time of sale of tender form by post 
21 - 2- 2012 . 

- Last date and time of sale of tender form - 28 - 2 - 2012, 
3.30 p. m . 

- Due date and time for receipt of tender - 29-2 -2012 , 
11 a . m . 

Due date and time for opening tender - 29 - 2 -2012 , 
| 11 . 30 am. 

Date upto which the rates are to be firm 
31- 3 - 2012. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal , Govt. Medical College , Kozhikode, 
Kerala, India, Pin -673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Calicut during 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, - 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി 


- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 28 -2 - 2012, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 2- 2012 , 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 2 - 2012 , 11.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


working hours (Phone : 0495 -2350212). Tender should 
be superscribed with tender number as specified above . 
The tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth ` 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will 
be supplied to the firms outside Kerala, on request , along 

with the remittance of ` 150 , " 100 towards the cost of 
Stamp Paper and · 50 as incidental charge by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College, Calicut. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost . 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. ( 0495 - 2350212) 
: 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടു കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കു ന്ന 
മേലെഴുത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് - 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യസമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്.തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻരൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു 
ന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെ യോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: Minimum 5 years . AMC and 
CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഫുൾ 
എച്ച്. ഡി . മോണിറ്റർ - ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാ 
രിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4 / 1454/12 / എം . സി . സി . 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ്ഫുൾ എച്ച്. ഡി . മോണിറ്റർ വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിലേക്ക്. 


നിബന്ധനകൾ 


ന 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3 . വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


അടങ്കൽ തുക - 90,000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില = 416 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 21 - 2- 2012, 3.30 മണി. 


വാർ ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


SPECIFICATION 
Medical Grade full HD monitor 
Size : 21" on above 
Resolution : 1920x1080 Pixels 
Input: HDMI 
Composite: Y /C , GB 


Office of the Principal, 
Government Medical College, 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Principal. 


